كيفية تعليق صورة بشكل مستقيم بدون أدوات
استخدم تطبيق ميزان مجاني على هاتفك لتعليق الصور بشكل مثالي — بدون ميزان حقيقي.
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أكثر أخطاء الديكور شيوعاً
الإطار المائل من تلك الأشياء التي تزعجك في كل مرة تمر أمامه. المحبط: معظم الناس يلاحظون ذلك فقط بعد أن يكون المسمار قد دُق في الجدار. أدوات الميزان التقليدية تحتاج يدين وغالباً ما تُفقد داخل صناديق الأدوات.
هاتفك الذكي يحتوي بالفعل على مقياس تسارع دقيق — نفس التقنية المستخدمة في أدوات الميزان الاحترافية. يوضح هذا الدليل كيفية استخدامه لتعليق الصور بشكل مستقيم تماماً.
ما تحتاجه
	هاتفك الذكي (iOS أو Android)
	Bubble Level & Angle Gauge — مجاني، بدون إعلانات
	قلم رصاص وشريط قياس
	مطرقة ومسمار أو خطاف

الخطوة 1: تحديد الارتفاع
المعيار في المعارض يضع مركز العمل الفني على ارتفاع 145–152 سم من الأرض. أمسك الإطار على الجدار وضع علامة خفيفة بالقلم على الحافة العلوية. اقلب الإطار وقس المسافة من الأعلى إلى أعلى نقطة في السلك — اطرح هذه المسافة من العلامة على الجدار.
الخطوة 2: تأكد من الاستواء قبل الدق
افتح Bubble Level & Angle Gauge واختر وضع الميزان الأفقي. ضع الهاتف مسطحاً على الجدار على طول الخط الواصل بين العلامتين. الفقاعة تُظهر فوراً ما إذا كانت مستوية. دليل التسامح OK / قريب / خارج النطاق يعطيك تغذية راجعة واضحة.
الخطوة 3: الدق والتعليق
اضرب المسمار بزاوية خفيفة نحو الأسفل (حوالي 45°) للحصول على تثبيت أفضل. علق الإطار ثم ضع الهاتف على الحافة العلوية للتحقق النهائي.
تنزيل Bubble Level & Angle Gauge
مجاني على iPhone وAndroid. بدون حساب، بدون إعلانات، يعمل بدون إنترنت.
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